ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1989 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
26 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ε) Μέχρι πέντε (5) Καθαρίστριες ΥΕ. 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 


51. Καθορισμός προσωπικού για κάλυψη παροδικών αναγκών 

στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
(Ο.Δ.Δ.Υ). 1 

52. Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στη Δημόσια Επιχείρηση 

Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ). 2 

53. Προαγωγές Πυροσβεστικού Προσωπικού και ρυθμίσεις άλλων 

θεμάτων . ..'. 3 

54. Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 542/84 «Εξουσιοδότηση 

οργάνων για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των Ελλη¬ 
νικών πλοίων, καθορισμός τελών, έκδοση και τύπος των σχετι¬ 
κών πιστοποιητικών καταμέτρησης . 4 

"55. Συμπληρωματικές διατάξεις για την καταμέτρηση της ολικής 
χωρητικότητας των (αλιευτικών πλοίων. 5 


Προσόντα για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού ορίζονται 
τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 τ.Α') για διορισμό 
σε μόνιμες θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ αντίστοιχης ειδικότη¬ 
τας. 

Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ¬ 
λεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 12 Ιανουάριου 1989 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 51 (1) 

Καθορισμός προσωπικού για κάλυψη παροδικών αναγκών στον ΟΡΓΑ- 
ΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ο.Δ.Δ.Υ.). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 52 (2) 

Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης 
Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 


Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 1735/87 «Προσλή¬ 
ψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος κ.λπ.» (ΦΕΚ 195/Α). 

2) Την αριθμ. 6474/1988 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ¬ 
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο¬ 
νομικών Ηλία Παπαηλία» (ΦΕΚ 451/Β/30.6.88). 

3) Την αριθμ. 725/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε, για κάθε συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας, το 
ανώτατο όριο προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδι¬ 
κής φύσης πρόσκαιρων αναγκών από τον ΟΔΔΥ και μέχρι τέλους του 
έτους 1990, ως εξής: 

Για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών σε φυλακτικό, εργατοτε¬ 
χνικό και βοηθητικό προσωπικό, που είναι απαραίτητο για την αυξη¬ 
μένη φύλαξη, επί 24ώρου βάσεως, των τεράστιων σε έκταση αποθηκευ¬ 
τικών χώρων του Οργανισμού, για την παραλαβή - παράδοση, μετα¬ 
φορά, φόρτωση - εκφόρτωση, συντήρηση των αυτ/των και υλικών, κα¬ 
θώς επίσης και για τον καθορισμό των χώρων αυτών και των γραφείων 
όλων των Υπηρεσιών του Οργανισμού, μπορεί να προσλαμβάνονται: 

α) Μέχρι δέκα πέντε (15) Φύλακες ΥΕ. 

β) Μέχρι δέκα (10) Εργάτες ΥΕ. 

γ) Μέχρι δέκα (10) Οδηγοί ΔΕ. 

δ) Μέχρι τρεις (3) Τεχνίτες επισκευής αυτ/των ΔΕ. 


Τις διατάξεις του άρθρου 4 του τετάρτου άρθρου του Νόμου 1398/ 
1983 «Για την κύρωση των συμβάσεων ανέγερσης των Πανεπιστημια¬ 
κών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου Κρήτης και Πάτρας τη 
ρύθμιση συναφών θεμάτων και τη σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ανέ¬ 
γερσης Νοσηλευτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 144 Α'/83) με πρόταση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασί¬ 
ζουμε: 

1. Διορίζουμε ως μέλη ™υ Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) τους 
εξής: 

- Χαράλαμπο Νικολάου, Πολιτικό Μηχανικό, ως Πρόεδρο. 

- Στέφανο Χατζόπουλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως Γ ενικό Διεθυντή. 

- Δημήτριο Γλάρο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως Σύμ¬ 
βουλο. 

- Φώτη Βηλαρά, Δικηγόρο, ως Σύμβουλο. 

- Γεώργιο Παπαδόπουλο, Αρχιτέκτονα του Υπουργείου Υγείας, Πρό¬ 
νοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, ως Σύμβουλο. 

- Νικόλαο Παλληκαράκη, Επίκουρο Καθηγητή Παν/μίου Πατρών, 
ως αναπληρωτή Σύμβουλο. 

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την 1η Γενάρη 
1989 και λήγει την 31η Δεκέμβρη 1993. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανα¬ 
θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγ¬ 
ματος. 

Αθήνα, 30 Ιανουάριου 1989 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
■ -♦- 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 53 (3) 

Προαγωγές Πυροσβεστικού Προσωπικού και ρυθμίσεις άλλων θεμά¬ 
των. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις τοιν παραγράφων 1 εδάφ. α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ 
και 7 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 τ.Α’) όπως το άρ¬ 
θρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 
1590/1986 (ΦΕΚ 49 τ.Α')., 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/ 
1986. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 (ΦΕΚ 51 τ.Α'). 

4. Την υπ’ αριθ. 6474/30.6.1988 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και Υπουργού των Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ¬ 
πουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 451 τ.Β'). 

5. Την 31/1989 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, 
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Υφυπουργού 
Οικονομικών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Προαγωγή για ανδραγαθία 

1. Στο Πυροσβεστικό προσωπικό μέχρι και του βαθμού του Πυραγού 
συμπεριλαμβανομένου, δικαιολογείται προαγωγή για ανδραγαθία στον 
επόμενο βαθμό για πράξεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος εκθέτοντας τη 
ζωή του σε άμεσο και πολύ σοβαρό κίνδυνο κατορθώνει τη διάσωση ατό¬ 
μων που κινδυνεύουν ή προλαμβάνει την επέκταση μεγάλων πυρκαγιών 
ή καταστροφών ή ά)λων ζημιών. 

2. Η βεβαίωση της πράξης γίνεται με ένορκη διοικητική εξέταση που 
διατάσσεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και ενεργείται από ανώ¬ 
τερο αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ένορκη διοικητική 
εξέταση υποβάλλεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης με τη γνώμη της 
Ιεραρχίας πλήρως αιτιολογημένη. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δύνα- 
ται να διατάξει τη συμπλήρωση της Ε.Δ.Ε. εάν κρίνει αυτό σκόπιμο ή 
παραπέμπει απ’ ευθείας την υπόθεση στο αρμόδιο συμβούλιο κρίσης του 
ανδραγαθήααντος για τη λήψη της σχετικής απόφασης προαγωγής για 
ανδραγαθία ή μη. Η απόφαση του συμβουλίου είναι υποχρεωτική για 
τον Υπουργό. Η προοιγωγή για ανδραγαθία για τους βαθμούς του υπα- 
ξιωματικού και πυρονόμου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης και με Προεδρικό Διάταγμα για τους λοιπούς βαθμούς έστω και 
αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. 

2. Επιτρέπεται προαγωγή για ανδραγαθία και για δεύτερη φορά 
μετά από παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους από της προηγούμενης αν¬ 
δραγαθίας του χρόνου υπολογιζόμενου από την ημερομηνία τέλεσης της 
πράξης. 

Άρθρο 2 

Υποψήφιοι Ειδικών Κατηγοριών 

1. Από τον αριθμό των Δόκιμων που εισάγονται κάθε φορά στα Τμή¬ 
ματα της Πυροσβεστικής Σχολής, ποσοστό μέχρι 10% συνολικά καλύ¬ 
πτεται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων με βάση τη σειρά επι¬ 
τυχίας τους στο διαγωνισμό: 

α. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων. 

β. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή 
θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει πυροσβεστικού προσωπικού ειρηνι¬ 
κής περιόδου. 

γ. Τέκνα αναγνωρισμένων βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας ως αγω¬ 
νιστών της Εθνικής Αντίστασης. 


δ. Τέκνα πυροσβεστικών υπαλλήλων που πέθαναν κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξ αιτίας της υπηρεσίας. 

2. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της 
προηγούμενης παραγράφου δε λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπό¬ 
λοιπα. 

Εάν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώ¬ 
νεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας. 

3. Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στη Πυροσβεστική 
Σχολή απ’ αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες της παρα¬ 
γράφου 1, γίνεται για ένα μόνο από τα τμήματα αυτής. 

Άρθρο 3 

Βαθμολογική εξομοίωση Αρχηγού και Υπαρχηγού 
Πυροσβεστικού Σώματος 

1. Η θέση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος εξομοιώνεται βαθ¬ 
μολογικά με θέση Αντιστράτηγου. Ο βασικός μισθός του Αρχηγού Πυ¬ 
ροσβεστικού ορίζεται αυτός που καταβάλλεται στους Αρχηγούς των Γε¬ 
νικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και τον Αρχηγό της Ελληνι¬ 
κής Αστυνομίας που φέρουν βαθμό Αντιστρατήγου ή αντίστοιχου τού¬ 
του. 

2. Η θέση και ο βαθμός του Αρχιπυράρχου - Υπαρχηγού Πυροσβε¬ 
στικού Σώματος μετατρέπεται σε θέση Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώ¬ 
ματος. Ο Υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος εξομοιώνεται βαθμολο¬ 
γικά και μισθολογικά με Υποστράτηγο. Όπου στη νομοθεσία αναφέρε- 
ται ο όρος Αρχιπύραρχος - Υπαρχηγός, νοείται στο εξής ο Υπαρχηγός 
Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος 
αποστρατευόμενος για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρεί από την Υπηρεσία 
με το βαθμό που φέρει. 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος τις θέσεις 
του Αρχηγού και Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτές 
εξομοιώθηκαν με θέσεις Αντιστράτηγου και Υποστρατήγου, αντίστοιχα, 
καταλαμβάνουν αυτοδίκαια προαγόμενοι, οι κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος υπηρετούντες Αρχηγός και Υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώ¬ 
ματος. 

Άρθρο 4 

Επιλογή Αρχηγού και Υπαρχηγού 
Πυροσβεστικού Σώματος 

1. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος επιλέγεται μεταξύ του 
Υπαρχηγού και των Αρχιπυράρχων Γενικών Υπηρεσιών ανεξάρτητα 
από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τούς. Εάν επιλεγεί ως Αρχηγός Αρ¬ 
χιπύραρχος προάγεται αμέσως στον ανώτερο βαθμό και μετά 30 ημέ¬ 
ρες παραμονής στο βαθμό αυτό κατά τις οποίες ασκεί όλες τις αρμοδιό¬ 
τητες του Αρχηγού, προάγεται αυτοδίκαια στο βαθμό του Αρχηγού. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν την πλήρωση 
της θέσης του Αρχηγού. 

2. Ο Υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος, επιλέγεται μεταξύ τών 
Αρχιπυράρχων Γενικών Υπηρεσιών και Πυράρχων, ανεξάρτητα από το 
χρόνο παραμονής στο βαθμό τους. Εάν ως Υπαρχηγός επιλεγεί Πύραρ- 
χος προάγεται αμέσως στο βαθμό του Αρχιπυράρχου, καθίσταται αρ¬ 
χαιότερος των υπηρετούντων Αρχιπυράρχων και μετά 30 ημέρες παρα¬ 
μονής στο βαθμό αυτό, κατά τις οποίες ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του 
Υπαρχηγού, προάγεται αυτοδίκαια στο βαθμό του Υπαρχηγού. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν την πλήρωση της θέ¬ 
σης του Υπαρχηγού. 

Άρθρο 5 

Σύσταση Υποδιοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Θεσσαλονίκης 

1. Συνιστάται Υποδιοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονί¬ 
κης στην οποία υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί της πόλης αυτής. 
Η Υποδιοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης είναι ανεξάρ¬ 
τητη υπηρεσία που υπάγεται στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστι¬ 
κών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας. Η διεκπεραίωση της τρέχου¬ 
σας αλληλογραφίας και η διεξαγωγή του πυροσβεστικού έργου στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης γίνεται από την Υποδιοίκηση και τις Υπηρεσίες 
που υπάγονται σ’ αυτή. 

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγμα¬ 
τος 371/1987 (ΦΕΚ 166 τ.Α') έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την 
Υποδιοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. 

3. Διοικητής της Υποδιοίκησης της Θεσσαλονίκης τοποθετείται Πύ- 
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ραρχος ο οποίος ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Υποδιοικητή 
της Περιφερειακής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας. Υποδιοικητής 
της Υποδιοίκησης τοποθετείται Αντιπύραρχος. 

4. Η μία θέση Επιπυραγού της τέως Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπη¬ 
ρεσίας Θεσσαλονίκης, η οποία είχε μετατραπεί με την παράγρ. 5 του άρ¬ 
θρου 2 Π.Δ. 371/1987 σε θέση Αντιπυράρχου της Περιφερειακής Διοί¬ 
κησης Κεντρικής Μακεδονίας, μετατρέπεται εκ νέου σε θέση Αρχιπυ- 
ράρχου ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Διοικητή της Υπηρεσίας αυ¬ 
τής. 

Άρθρο 6 
Λοιπές ρυθμίσεις 

1. Το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 159/1986 {ΦΕΚ 61 
τ.Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 7 

Ανώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος 

Το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος έχει τριμελή 
σύνθεση και απαρτίζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, 
τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και ένα Αρχιπύραρχο. 
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ένας Υποστράτηγος της Ελληνικής 
Αστυνομίας και ένας Αρχιπύραρχος. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώμα¬ 
τος εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και ο Αρχιπύραρχος καθήκοντα Ειση¬ 
γητή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αρχηγού Πυροσβεστι¬ 
κού Σώματος το Συμβούλιο συγκροτείται με τη συμμετοχή ενός Αντι¬ 
στράτηγου της Ελληνικής Αστυνομίας στη θέση του Αρχηγού υπό την 
προϋπόθεση ότι τα 2/3 των μελών του Συμβουλίου έχουν την ιδιότητα 
του δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
διατάξεις που διέπουν το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώ¬ 
ματος». 

2. Η περίπτωση γ της παράγρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.Δ. 974/ 
1971 (ΦΕΚ 198 τ.Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Στο Πυροσβεστικό Σώμα: 

(1) Από ένα Αρχιπύραρχο ως Πρόεδρο. 

(2) Από δύο Πυράρχους ή Αντιπυράρχους ως μέλη». 

3. Η περίπτωση γ της παράγρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.Δ. 935/ 
1971 (ΦΕΚ 149 τ.Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Στο Πυροσβεστικό Σώμα: 

(1) Από ένα Αρχιπύραρχο ως Πρόεδρο. 

(2) Από δύο Πυράρχους ή Αντιπυράρχους ως μέλη». 

4. Η οργανική θέση του Πυράρχου Διευθυντή του Αρχηγείου Πυρο¬ 
σβεστικού Σώματος που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν. 683/ 
1977 μετατρέπεται σε θέση Αρχιπυράρχου ο οποίος εκτελεί τα αυτά κα¬ 
θήκοντα. 

5. Στην περίπτωση β της παραγρ. 1 του άρθρου 7 του Προεδρικού 
Διατάγματος 371/1987 προστίθεται μετά τη φράση «στον Υπαρχηγό» 
η εξής φράση «στο Διευθυντή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος». 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του Ν.Δ. 649/1970 αντικαθί¬ 
σταται ως εξής: 

«4. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων Πυρονόμων Γενικών Υπηρε¬ 
σιών όπως αυτός καθορίζεται από το άρθρο 19 του Ν. 683/1977 μειώ¬ 
νεται κατά σαράντα δύο (42) θέσεις και συνιστώνται αντίστοιχα σαρά¬ 
ντα (40) θέσεις Ανθυποπυραγών - Υποπυραγών και δύο (2) θέσεις Πυ- 
ραγών Γενικών Υπηρεσιών. 

Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από αξιωματικούς που προέρχονται από 
Πυρονόμους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». 

7. Στην περίπτωση ε της παράγρ. 1 του άρθρου 6 του Προεδρικού 
Διατάγματος 371/1987 (ΦΕΚ 166 τ.Α') προστίθεται εδάφιο που έχει 
ως εξής: 

«Γνωματεύων των εκθέσεων ικανότητας των αξιωματικών των υπη- 
ρετούντων σε πυροσβεστικούς σταθμούς Υποδιοικήσεων Πυροσβεστι¬ 
κών Υπηρεσιών είναι ο Διοικητής της Υποδιοίκησης. 

8. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συστήνεται Τμήμα Πυροσβεστι¬ 
κού Σώματος στο οποίο υπηρετεί με απόσπαση πυροσβεστικό προσω¬ 
πικό του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Αποστολή του Τμήμα¬ 
τος είναι η εξυπηρέτηση του Υπουργού σε θέματα που έχούν σχέση με το 
Πυροσβεστικά Σώμα. 

9. Μία από τις θέσεις Υποπυραγών - Ανθυποπυραγών των Πυροσβε¬ 
στικών Σταθμών Α και Β τάξης που προβλέπονται από το άρθρο 19 του 
Ν. 683/1977 μετατρέπεται σε θέση Πυραγού Γενικών Υπηρεσιών ο 
οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Υποδιοικητή των Υπηρεσιών αυτών. 


10. Οι κενές οργανικές θέσεις σε κάθε βαθμό της ιεραρχίας του Πυ¬ 
ροσβεστικού Σώματος λογίζονται στη βάση της ιεραρχίας ως κενές θέ¬ 
σεις Πυροσβεστών και δύνανται να πληρωθούν με νέα κατάταξη υπό την 
προϋπόθεση ότι ο αριθμός των νεοδιοριζομένων προστιθέμενος στον 
αριθμό των υπηρετούντων δεν δύναται να υπερβαίνει το σύνολο της ορ¬ 
γανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Στον Υπουργό Δημ. Τάξης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 30 Ιανουάριου 1989 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΠΕΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 

-♦- 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 54 (4) 

Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ. 542/84 «Εξουσιοδότηση οργάνων 

για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλοίων, 

καθορισμός τελών, έκδοση και τύπος των σχετικών πιστοποιητικών 

καταμέτρησης». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΑΗΝΙΧΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 2 παρ. 1, 24 παρ. 1 και 2,26 παρ. 2,29 και 30 εδάφιο 
(δ) του ΝΔ 187/73 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 
261 Α/1973), όπως το άρθρο 24 παρ. 2 αντικαταστάθηκε και το άρ¬ 
θρο 30 εδάφ. (δ) συμπληρώθηκε με το άρθρο δέκατο παρ. 1 και 3 του Ν. 
1757/88 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για ασφαλή εμπορευματο¬ 
κιβώτια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 Α/88). 

2. Το άρθρο τρίτο παρ. 3 του Ν. 1373/83 (ΦΕΚ 92 Α/83), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο δέκατο παρ. 5 του Ν. 1757/88 «Κύρωση 
της Διεθνούς Σύμβασης για ασφαλή εμπορευματοκιβώτια και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 37 Α/88). 

3. Το άρθρο 1 του Ν. 3141/1955 «περί συστάσεως παρά τω ΥΕΝ 
Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 43 Α/1955). 

4. Το άρθρο 1 παρ. 2 της αριθμ. 145054/3/82/26.4.1982 Από¬ 
φασης Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας 
«Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστι¬ 
κής Αρμοδιότητος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Β 
219/82). 

5. Τη 273/20.9.1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού 
Ναυτικού. 

6. Τη 829/3.11.1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρά¬ 
τειας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο 1 

Στο άρθρο 1 του ΠΔ 542/84 (ΦΕΚ 201 Α/84) προστίθεται παρά¬ 
γραφος 5 ως ακολούθως: 

«5. Οι Λιμενικές Αρχές που είναι στελεχωμένες με Αξιωματικό ΑΣ 
Τεχνικό, μπορούν να διενεργούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
καταμετρήσεις ή ανακαταμετρήσεις των πλοίων και βοηθητικών ναυ¬ 
πηγημάτων, που πρόκειται να εγγραφούν ή είναι εγγεγραμμένα στα 
νηολόγιά τους». 

Άρθρο 2 

Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 2 του ΠΔ 542/84, όπως η παρ. 
1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 113/88 (47 Α/88) αντικα¬ 
θίστανται ως ακολούθως: 

«1. Αρμόδιες Αρχές για την έκδοση των πιστ/κών καταμετρήσεως ή 
ανακαταμετρήσεως είναι: 

(α) Η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, 

(β) Οι Λιμ. Αρχές της παραγράφου 3 και 5 του άρθρου 1, εφ’ όσον 
τηρούν νηολόγια». 

«4. Ο τύπος των εκδιδομένων κατά περίπτωση πιστ/κών καθορίζε¬ 
ται στο κεφάλαιο Γ' αυτού του Δ/τος. Όταν τα πιστ/κά εκδίδονται από 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


τις Λιμενικές Αρχές, στο έντυπο του σχετικού πιστ/κού, όπου αναγρά¬ 
φεται «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ», τίθεται αντίστοιχα 
η Λιμενική Αρχή που το εκδίδει». 

Άρθρο 3 

Το άρθρο 3 του ΠΔ 542/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 
του ΠΔ 113/88, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 3 

Καταμέτρηση ή ανακαταμέτρηση από 

Λιμενική Αρχή 

α. Όταν η καταμέτρηση διενεργείται από τη Λιμ. Αρχή σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγρ. 3 και 5 του άρθρου 1 τα σχετικά πιστ/κά εκ- 
δίδονται με διαδικασία αντίστοιχη του άρθρου 6 παρ. 1 που προβλέπε- 
ται για την έκδοση πιστ/κών από την ΕΕΠ. Οι σχετικοί υπολογισμοί 
και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, που καθορίζονται κατά περίπτωση 
από την ΕΕΠ καθώς και αντίγραφα των πιστ/κών αποστέλλονται σ’ 
αυτή. 

β. Λιμενικές Αρχές στην περιοχή των οποίων ναυπηγούνται ή ναυλο- 
χούν πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που δεν είναι νηολογημένα ή δεν 
πρόκειται να νηολογηθούν στα νηολόγιά τους, αποστέλλουν τους σχετι¬ 
κούς υπολογισμούς καταμέτρησης ή ανακαταμέτρησης με τα απαιτού- 
μενα λοιπά στοιχεία, καθώς και σχέδιο των προς έκδοση πιστ/κών, στις 
Λιμενικές Αρχές Νηολόγησης, οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά κατα¬ 
μέτρησης ή ανακαταμέτρησης. Αντίγραφα των σχετικών υπολογισμών 
και πιστοποιητικών αποστέλλονται στην ΕΕΠ. 

γ. Τα τέλη που προβλέπονται κατά περίπτωση, βεβαιώνονται από τις 
Λιμ. Αρχές που ενεργούν τις καταμετρήσεις ή ανακαταμετρήσεις και 
καταβάλλονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε 
φορά». 

Άρθρο 4 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 542/84 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«2. Στις περιπτώσεις που η καταμέτρηση ή ανακαταμέτρηση γίνεται 
από Νηογνώμονα, η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από την Επι¬ 
θεώρηση Εμπορικών Πλοίων ή τις Λιμενικές Αρχές πραγματοποιείται, 
εφόσον υποβληθούν και ελεγχθούν με ικανοποιητικά αποτελέσματα, τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

α) αναλυτικοί υπολογισμοί του Νηογνώμονα για τον προσδιορισμό 
της χωρητικότητας. 

β) Όλα τα σχέδια και στοιχεία τα οποία κρίνει απαραίτητα κατά πε¬ 
ρίπτωση η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, μαζί με βεβαίωση του 
Νηογνώμονα ή υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ή διπλωματούχου 
ναυπηγού Μηχανικού ότι ανταποκρίνονται στην πραγματική κατά¬ 
σταση του πλοίου κατά την ημερομηνία υποβολή τους. 

β) Βεβαίωση του Νηογνώμονα ότι η γραμμή χωρητικότητας, οπότε 
απαιτείται ο προσδιορισμός της, προσδιορίστηκε και σημάνθηκε στις 
πλευρές του πλοίου σύμφωνα με τους Κανονισμούς που ισχύουν. 

Άρθρο 5 

Το Π.Δ. 113/88 (ΦΕΚ Α/47) χαταργείται. 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεσης του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 19 Ιανουάριου 1989 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΒΑΣ. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ 

-Φ- 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 55 (5) 

Συμπληρωματικές διατάξεις για την καταμέτρηση της ολικής χωρητι¬ 
κότητας των αλιευτικών πλοίων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 27 παράγραφος 1, εδάφια (β) και (δ) του Ν.Δ. 973/ 


1971 «περί καταμετρήσεως της χωρήτικότητας των εμπορικών 
πλοίων* (ΦΕΚ 194 Α/1971). 

2. Τα άρθρα 2 παράγραφος 1,21 παράγραφος 2 και 30 παράγρα¬ 
φος δ του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» 
(ΦΕΚ 261 Α/73) όπως το τελευταίο συμπληρώθηκε με την παράγρ. 3 
του άρθρου δέκατου του Ν. 1757/88 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης 
για ασφαλή εμπορευματοκιβώτια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37Α/ 
88 ). 

3. Το άρθρο 1 του Ν. 3141/1955 «περί συστάσεως παρά τω ΥΕΝ 
Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού» (ΦΕΚ 43 Α/1955). 

4. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της αριθμ. 145054/3/82/ 
26.4.1982 Απόφασης Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπο¬ 
ρικής Ναυτιλίας «Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής 
και Αποφασιστικής Αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας» (ΦΕΚ 219Β/1982). 

5. Τη 273/20.9.1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού 
Ναυτικού. 

6. Τη 783/1.11.1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρά¬ 
τειας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο 1 

1. Ο υπολογισμός της χωρητικότητας κατά τον κανόνα II, των 
αλιευτικών πλοίων, που δεν υπάγονται στις διατάξεις της διεθνούς σύμ¬ 
βασης «για την καταμέτρηση των πλοίων» που κυρώθηκε με το Νόμο 
1373/1983 (ΦΕΚ 92 Α/83), διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 21 
του Ν.Δ. 973/71 (ΦΕΚ 194 Α/1971), με την επιφύλαξη της παρα¬ 
γράφου 2 αυτού του άρθρου. 

2. Ο συντελεστής με τον οποίο πολλαπλασιάζεται το γινόμενο που 
προκύπτει από τους υπολογισμούς που προβλέπονται από το εδάφιο 5 
της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.Δ. 973/1971 ορίζεται σε 
0,118 ανεξάρτητα υλικού κατασκευής των αλιευτικών πλοίων. 

Άρθρο 2 

1. Οι πιο κάτω χώροι ανεξάρτητα της θέσης που βρίσκονται εξαιρούνται 
από την ολική χωρητικότητα των αλιευτικών πλοίων που καταμετρού¬ 
νται σύμφωνα με τον Κανόνα I και δεν υπάγονται στις διατάξεις της διε¬ 
θνούς σύμβασης «για την καταμέτρηση των πλοίων» (Ν. 1373/1983). 
α. Οι δεξαμενές 

(1) Καταλοίπων (δΕΙΌΟΕ ΤΑΝΚ5 & 5ΕΟΡ ΤΑΝΚδ). 

(2) Γλυκού νερού (ΡΒΕ8Η ΨΑΤΕΚ ΤΑΝΚ5). 

(3) Τροφοδοτικού νερού λεβήτων (ΕΕΕϋ λ^ΆΤΕΚ ΤΑΝΚδ). 

(4) Υδάτινου έρματος χωρίς ποσοτικό περιορισμό, 
β. Τα διαχωριστικά φρεάτια (ΟΟΓΡΕΚϋΑΜδ). 
γ. Οι κενοί χώροι (\ΌΙΟ δΡΑΟΕδ). 

δ. Οι αποθήκες για τη φύλαξη εφοδίων και υλικών, 
ε. Οι χώροι για την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος 
πηδαλίου και τα φρεάτια αλύσεων. 

στ. Ποσοστό 35% της χωρητικότητας του μηχανοστασίου, 
ζ. Οι χώροι εκτός του μηχανοστασίου όπου είναι εγκατεστημένα πα¬ 
ντός είδους μηχανήματα και συμπυκνωτές (ΟΟΝΟΕΝδΕΒδ) και 
η. Οι κοινόχρηστοι χώροι των ενδιαιτημάτων Πλοιάρχου και πληρώ¬ 
ματος (χώροι παραμονής και εστίασης, καπνιστήρια, διάδρομοι κ.λπ.). 

2. Επίσης εξαιρούνται από την ολική χωρητικότητα των αλιευτικών 
πλοίων: 

α. Τα στόμια των κυτών. 

β. Οι πάνω από το κατάστρωμα καταμέτρησης χώροι βαθειάς κατά¬ 
ψυξης και επεξεργασίας αλιεύματος. 

Άρθρο 3 

Η ισχύς του διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβέρνησης. 

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 19 Ιανουάριου 1989 
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΒΑΣ. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ 
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